
お問い合枯巧 

別添大阪ガスのお間いをは先を 
ご参照してくだをい。 


機能と特長 . 

f 癸畫上のごま意 を…； . . . 

各部のなまえとはた S さ . 

、おおいになる前の準備 . 

暖房のしかた . 

、便利な使いかた…•…‘ ふ一 ‘•…、•、••…，……… 

おはよラタイマー運 e を巧ラ. .. 

おはよラタイマー運転を觸驗ずる . 

お传ずみタイマー運範を巧ラ.…… • …•……‘ 

おやすみタイマー運斬を解驗ずる . 

お管ずみとおはようの組み合せ運転を行ラ • 

セーブ運転を巧ラ . 

セーブ運転を解除ずる . 

おさえめ運転を行ラ . 

おさえめ運転を解輸ずる . 

能力切換運転を巧5 . . . . 

能力切撰運転を解餘ずる ... 

誤ってスイッチび押されるのを防ぐ「□ック磯能 J 

知つておいてください . 

曰常の点検とお手入れ . 

故障かな？と思った5 . . . 

安全装置が作動したとすの姆置 . 


告 


♦ガスコードはおず当社指定のガ 
スコードを使巧し、接統の隱に 
はガスコード接続部にごみなど 
の巽物がないことを確認し、確 
実に接続ずる。 

確実に接続されていないとガス 
漏れびをじ、爆発や义災の原因 
にな0まず。 

スリ—邦 

, — _ \ . 矢巧のち巧 

\ にひっぱる 


♦ゴム籍接鏡禁止、クチゴム巧が 
スホース接続禁止 
♦スリムプラグ取り付け禁止 
♦機器視ソケット取り巧け禁止 

ガス漏れび生じ、爆発や火災の 
原因にな0ます。 


ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお頸い上げ 
いただきまして、ありがとうございまず。 


♦ ご使用になる前にこのお扱説明書をお読みいただを 
巧をに正しくお使いください。 

• 幼いお子様には巧ね5せないで<ださい。 

♦巧容をよ<ご確認のうえ、別添の保訝善ととをにこ 
の取扱説明害を大切に保舊してください。 

• 取扱說明蕾を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはをぶり①大礙ガスにて巧購入して<ださい。 
♦この機器!ま国内尊用でずので、海外で使用しないで 
<だをい。 

参この機器は家庭用でずので、業務用のよラな搜いか 
たををれまずと普しく寿瑜び縮まりまず。 


ガスくさいときはガス絳を閱め、窓をを開にしてか5(义気に注慧して） 
大販ガスにご連絡ください。 
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このガスフアンヒータ…は、簡単操作で‘陕適にお部屋を暖めます。 
また、：欠のよ5な便利な使いかたがあ0ます。 



運転.停止は運転スイ _ 

ッチを押すだけのワン （； ワンプッシュ）/ 
プッシュ操作です。 、 

運怒を停止した穫も、 

マイコンび設定室遍な 广\ 
どを記憶して、再設定 ( \ \ 

の手間を省をまず。 1 ' i 


温風は、足をとから耿 
を出しまず。お部麗の 
空気を循環さはなび5 
暖房するのでむ5びな 
<快適でず。 


簡単操作の 

ワンプッシュ点乂•記憶機能 


足もとから暖かい 


は例制御で快適暖房 



お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておく 
と調節臟能（ガス比例制御式）び、ガス麗をコン 
卜□ールし、快適な聖遍に保ちます。設定董温 
や現在室温をデジタルで表示しまず。 



また、表示部はおはよラタイマ…の設定時閣や 
異常時の故麗巧容などの情報を表示し、お知6 


せします。 


画驟 


デジタルを示 



快適性を慎なわない経';斉暖房 



快適暖房 


おさえめ運転-能力切換機能付 


おさえめ運転で替先や秋□、気密性-断熱性の 
高い住宅でを暖めず贵のない快適な運転をしま 
ず。 

能力切撰運觀で最大暖房能力を浩<しまず。か 
部麗でち暖めずぎ’をおさえて快適な運輯をしま 
す。 





ご懊用中、下記のおを装麗び万一の事故を未然 
に防ぎまず。 


•不完全燃焼防止装麗 
♦過麗流防止装霞 
♦立消え安全装置 
♦停麗時安全裳置 


•過熱防止装置 

(ヴーニスタっ 
♦疆熱防止装置 
(温度ヒューズ) 
♦転倒時ガス遮断装霞 


♦運転スイッチ回路寶を装置 


便制な使い巧た 


海. 


媛か いお部屋でお目覚め、暖か < しておやすみ 

おはよう、おやずみタイマー ■ 


お争様のいたす5を防止 


□ツク機能 


















この機器をま全に正しくお使いいただ < ために、ご使用の前に r 安全上のごを意」を化ずお読みください。 

この取扱説明幫および製品への表おでは製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々 
への危害や尉産への損書を未然に防止ずるたゆに、いろいろな給表示をしていまず。その 
表示と意巧は次のようになっていまず。内容をよく理解してか S 本交をお読みください。 


A こ®表をを無視 L て誤コた取 C 扱いをずると、 A が死！:：‘胃傷を胃ラ 1 S 険、または义 

02,1 am 巧の浩険び差し迫って生じることび想定される内容をおしていまず。_ 

A この表をを無視して誤った巧り扱いをずると、人が巧じ•重傷を負う巧能性、または 

ムじ胃 a 义災の可能性が想定される内容をおしていまず。 


A ：±& この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷蕾を負う巧能性や物の損蕾のみ 

— 音、」_の猪をび想定される内容を东していまず。_ 

給表示について;夕のよラな意味びありまず。 

危険—戦摇歷意回転物鶴高温注意-般的な禁止せ辟禁止備禁止柳手禁止纖禁止を'ず巧ぅ電源2グを 


’ •使巧ガス聲譯辑 


スおよ！ 


ミを確かめる 


〇 機器本体銘板に表示してあるガス種（ガス 
グルーブ)および電源(電圧-間波数）を確 

確恐ずる認 ずる0 

♦表をのガスおよび電源び…致していな 
い場含、不完全燃焼にぶり、一酸化炭 
素中霉になったり、爆発置乂や機器び 
故障する墙合があります。 

♦特に輯居した場食は、お給ガスの種類、 
電源の種類を必ず確認してくださし、。 
•わからない場合はお翼い上げの販売 
店、東たはをよりのガス事業者(供給 
業者)に連絡してください。 


il2A* ，耳 A. 十*•プ 

ROOCOOO H - 

都市ガス 12A-13AS ； ( \ 

巧 A oaxo ! ^ 

13A OCOOO ! [ -1 

(〇〇 . 0000000 ! j _ I 童 

' IJ ンサィ脱煤: 一 ~^ を 

"ンサイ巧なをれ 

を倍触： AC100V;' ~: — - ►誦 
まち消夏里力00 /OOW ( パ)•-グ巧 
を培商液な (SO/BOHzy^ 


— 於 • にい-::門 wr ，；.- も-:*.一■^ょ I 

k "? んじ T 船!、ぶ7で# J 妍"琴觀，が，’。’ ， 

ガス漏れに気づいたとまは ‘ 

! ガス漏れに気づいたとをはガス事業ち（供給業ち）①処 I 义をっけない。 i 電気器真(換気扇など）! I 

i 置び按わるまでの間、絶规こ义をつけたり、電気器具 プラグの巧を 差しをし のスイッチの r 入•切」! I 

i ' (換気扇その他）のスイッチの入•切や電源プラグの巧‘ j j 

i を差しおよび周巧の電話を使用しない。 な夕 ； 1 I 

! おや火花で引火し、爆発事故を起こすことびあります。 Iぶし"-、； ！と二'1 i 


♦义災巧防 


燃えやずいものを近くに置かない 

A 機器の上や蹟囲には燃えやずいものを置か 
/m ない。巧燃物(家買•力ーテン•洗濯物など） 
を機器に近づけない。 

义災の原因にな0まず。 胸黨， 


引乂のおそれのあるものを使巧しない 


機器や給排気□の閒国では、スプレー- 
ガ ソリン. ベンジンなど引乂のおそれの 
あるをのを置いた0、樓聞したりしない。 

引火して义災の 
おそれび邮ま/>ム^ 

ず。 


〇 ①ずぐに使用をやめ、，遇窓や戸を開け、ガス t @もよりのガス事業者（供給業者）に連絡 
ガス栓とメ-夕-の ♦ をがへ出ず。 ♦ずる。 — 

0が55 ガス检を閣じる。 


お部屋のガス拴（饼） 


使用中は外出、就寝をしない 

運転したままが出や就寝は絶巧にしない。 

xy 义災など予期せ城事故の原因にな0ます。 
■ (タイマー運転の塌合は除 <) 


溫風吹出し口にはちのを入れない 

•N 漏風欧出し口や機器の背簡（エアフィルタ 
SJ —部）の中に、紙•巧•巽物などを入れた 
0、ふ巧いだりし __ 

なぃ。 (- 

異常燃焼し、一酸 ： M 

化炭素中毒や火災 I ; 11 

の原因になりまず。 v :,. - . 


















么警告 






換気のごを意 


スプレー宙を機器の前に置かない 


〇 


梗巧中は1時間に1回、 ■! 分間程度換気扇を 
回ずか、窓を開けるなどして換気ずる。 

長時闇の使用は、空 J 
気中の酸素び減少 1.^ 

し、不完全燃焼によ 
る一酸化炭素中裏の！ 

おそれげあ0まず。 


I 'ホしし/、かか a づ Wo 

麵 


Q 


機器の周辺や上、温風吹出し G 前方で、スプ 
レー吿（殺虫剤•ヘアスプレー•カセットコ 
ン□巧ボンベなど)を使巧したり、機器の前 
方に置かない。 、、、 

熱でスプレー吿巧の圧力 j rij 
び上びり、スプレー吿び爆 -.- Ja ;1| 

発ずるおそれびあ0まず。 


ガスコードは当社指定のちのを使巧する 


词 


〇 


>ガスコードは必ず当社指定のガスコード 
を使用し、接続の擦にはガスコード接続 
部にごみなどの巽物がないことを確認 
し、確実に接続ずる。 

確実に接続されていないとガス漏れがを 
じ、擺発や火災の原因になりまず。 

ス U —ブ 


Q 



♦ゴム管接続禁止、クチゴム巧ガスホー 
ス接続禁止 

♦スリムブラグ巧り巧け禁止 
♦機器用ソケット巧り巧け禁止 

ガス漏れが生じ、爆発や义災の原因に 
なります。 


けブ 

禁ラ 

止グ 


けソ 

琴ケ 

立：ツ 


ゴム营用 
M フラグ 
I ゴム菅 



猜^の取0巧け 巧0かし 

ガスコ…ドの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれるが況で使用しないで<ださい。またガス 
コードを、継ぎをした0天井などを通さないでください。ガス漏れが生じ、义災の原麗になりまず。 


■ ほ温やけどにま意 




温風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でち連続的に当たると低遍やけどの原因になりまず。 

(特に乳幼風おデ様、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせ 
ないち。疲労び激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、巧顧节巧屬感 
覚の弱い方などびお使いのとさは、園0の方び注意して<ださい。） 



温風を長時間体に当てない 


Q 


温風をじかに長時間巧に当てない。 

体調悪化や禮康障害の原因になります。 


Q 


点火しない場台や使雨中に異常な燃焼-臭気-異常音-異常 
な邁度が感じ6れた場舍、または使巧途中で消义ずると走は、 
ただちに使巧を中止し、ガス桂を閱じる。 

票常を感じたときは、 「故障かな？と思った引 （吕1 • 32ぺ〜 
ジ）および r 安全装置が作動したとまの処置 J (33 - 34ページ） 
になって < ださい。 

上記の姐霞をしても直らない場合は、使用を中止して、お翼 
い上げの飯売店、またはをよ0のガス事業著(供給業者)にご連 
絡ください。 


地震、火災など緊急の場合は、 
ただちに使苗を中止しガス检と 
メーターのガス栓を蘭じる。 


1.. ■" -I ‘ '馬’1:ミ‘； 


寧^^^輝野ろ 

感ザ！^^^^^^^^^^^^^ 







(S) 


修理•改造には高度な専門知識が必要でず。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理■巧造 
は、絶规こ巧わないでください。 

思わ惦事故や故麗の原因となりまず。 




許容電力上の使巧禁止 


電源ブラグの不完全接続禁止 




コンセントや配線器員の定格を超える使い方 
や、交流10 0 V むがで掩わない。 

たこ足配線などで 
指定された定铭を 
超えると、発熱に 
よる乂災の原因に 
なりまず。 


こ化り/ホレレ 

7^ 


〇 


電源プラグの差し沒みは根もとまで確実に 
巧弓。 

差し泣みび不完全な場合、感電■発熱に 
よる火災の原因になりまず。また、傷ん 
だ謂源プラグ、綴んだコンセントは使わ 
ないでください。感電-発熱による义が 
の原因にな0ます。 


電源コードの破損.加工禁止 


'gHilf 

周固の防义措置 


Q 


驅源コードを切紙して延長しない。 
いたんだ電源コードは使用しない。 

機器の設置は躍源コードがコンセントに届 
<節園巧とずる。 

感電や乂災などの原因となりまず。 



家具や壁.棚など可燃性の部分か6十分 
離して使用ずる。 

义がが機器過熱によるやけどの原因にな 
りまず。 


左側方 
1己 cm じ(上 





A 警告 


異常時には 


ま全上のご注意 


















ミ猫' 


A ま意 


♦更気事が巧止 


巧^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 




•ほ用上のま意(巧いおモ横にはさわちせないで < ださい） 


どにま意 


驅源プラグは、めれた手 
でをわ6ないでぐださ 
い。 

感電やけがをすることび 
あ0まず。 


ミ鉛ミ齡削な為煤巡巧る施巧 


A ま意 


電源プラグにほこりをが着させない（富掃 
ずる)。 

電源プラグのほこりなどは、電源プラグ 
を旅を、乾いた布でおを取ってください。 
麗源プラグに揉こ h 

りびたま化 湿 ^ n 

気などで絶縁不農 VJ 

誌!。ま 1!の原鄭 


♦义災モ妨 


運乾したまま移動しない 

運較したたまま持ち運びしない。 

ガスコードび折れて巽寓燃焼 
の原因になったり、ガスコー 
ドの接続が不完全になり、ガ I 
ス漏れの原因にな0まず。ま； 

た、やけどなどの原因にちな ■ 
0ます。 

用途について 


落下物にミま慧 

棚の下など、落下物の 
、 J おそれのあるところで 
は使用しない。 

落で物によっては、义 
がのおそれや、機器故 
障の原因になりまず。1 


暖房 L ツがの用途（巧類の乾燥など）には使 
用しない。また、あ類•毛巧-シーツなど 
を機器の上に糧いた 
り、掛けたりしない。 fig I 

火災や思わ始事故の原 I 

因になりまず。 


义のついたをのを近づけない 

"N 乂のついたタバコ*線香などを近づけな 

ソぃ。 

引义して乂がの原因になるおそれげあ0 
まず。 


使活中および使用直後は、操作部、取っ手攻 
がは簡温になっているので手を魄れない。 

やけどのおそれびありまず。特に温風吹出 
し口付近、エア こ"） 

フィルター部な し".'‘ ， 

どの高溫部には I I 

触 n ないでくだ；1 
さい。 お^^^^^^ 


機器にの5ない 

機器の上に腰かけたり、 
\ J のったりしない。 

けびややけど、機器の蜜 
あによるガス漏れ、不完 
全燃焼のおそれびありま 
す。 


巧面変色.変形についての注意 

温風欧出し口の前や固園にをのを置いた 
り、機器の後面（エアフィルター部）をふ 
さがない。 

機器が過熱し、やけどや機器故禮の原因に 
な0まず。また、床やじゆうたんなどの蜜 
色やヒビ割れの原園にな 
つたり、リモコン•照明 I、:'. 

器具のかさなどのプラス M 

チック製蟲は変形•変色 

のおそれびありまず 。^ 


使用や、傅驅にぶり機器が停止したり、 
誤って電源プラグをあいて機器び停止し 
たとをは、機器のを面（エアフイルターや 
取っ手部分）が高温になっているので、手 
を她れない。 —ご_-— 

やけどのおそれび r —- 一 
ぉり纖です。 


温風吹出し口へ指を入れない 


\ 温風炊出し口に指や銳筆などを入れない。 

A 対流フアンび固転していま 
^ずので、けびをずるおそ I 

' れびありまず（特にか11| 
さなお子樣のいるご家 
庭はご注意くださ'''一/ 

ぃ)。 し— 

電源コードを持って弓 I きおかない 

- V 電源コードを巧<ときは、電源コードを 
、)持たずに電源プラグを持って抜く。 

バ電源コードを引っぱる ^ 

と、電源コードび破糧 1 

し、感電’ シヨー ト-おつ 
乂災の原因となりま 


殺虫剤、防虫剤使用時のミま意 


♦室巧にくんじょうタイプ(発煙型)の殺を剤、防虫剤を使う場合は運鼠をしない。 

機器内部に薬剤成分び靈積し、その攘欧出し□か6放出されて、健康に良くないことがあります。 
♦殺盛剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び蜜色した0、ヒビ割れずることびあります。 















参設置勵巧 


じゆうたんの上で使用ずる場 


.-题ミ.-馬;：で-ミ尸が: 




毛足の長いじゅラたんの上に躍く場含は、機器の霊みで巧ん 八 
でを、じゅラたんの毛足に直接温風び当た5ないよラに機器(じゅうたんには ')、一 
の下にじよラぶで不燃牲の敷を板などを穀いて水平にずる。 V 敷を擺を y 

じかにじゅうたんの上に置くと、じゅうたんび遍風の熱で蜜 W 

色ずることびありまず。 ... 

嬰気力ーペット • 温水マットの上には設置しない。 。 

機器の重みで爾気力ーペット-遍かマットが故鹽ずる場合びありまず。 

また、電気力一ぺットや溫水マツトの熱で磯器が正しい制觀をしないことびありまず。 


周固の防义措置 


温風炊出し口の前にギヤラリ（格す）を巧り巧けなし、。 

温度調節び正しく行われず乂災の原因になりまず。 




I 議戲課若.腺避 


产 .みこ〇黑楚数 n •ぶ寺去捉帮; 


巧出や、長時間使 
用しないとをは、 
ガス栓をおず閣じ 
る。 


使巧時の点义、使巧後の消义を確認して 
ぐださい。 


エアフィルターをがして運乾しない しげこず引こ注意して < ださし、。 


エアフィルターをかして運酷しないでくだ 
\ J さぃ。 

' 機器巧部へのほこり詰第りによる故障の原 
因となりまず。 

電源プラグを抜いて停止しない 


小さなお子様び遊んだり、いたず5しな 
いよラにま意してくだをい。 

思わめ事故につなびるおそれげあ0ずず。 


電源プラグを抜いての停止はしない。 

(X ) 機器の避熱の原因にな0ます。 


特殊な場所は避ける 


Q 





スルーや化学桑品を使用ず麵で敞ない 


乾燥室-温室-動植物の飼育室など、特巧 
な場所では絶巧に使巧しない。 

植物び枯れた， 

り動物び死亡* 

するおそれび^4 
あ0ます。 


Q 


スプレーや化ぎ奪品を使用ずる場所およ 
び綿ぼこりのをい場所（理•美容院や、メ 
ッキ-塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶 
剤は、腐食性ガスの発 
生により金属がさびた 
り、健康を蕾した D 、 

また機器の故輕の原因 
とな0ます。 



お室など水のかかる場所に設置しない 

お室など高温-を湿-水のかかる場所には 
設置しない。また、上になびんや金魚ばち 
などを麗かない。 

漏電して感電-乂がの原因にな D まず。ま 
た、おのかか0やすい場所で使ラ場合は、 
注意して < ださい。 


ドアの近くに置かない 





ドアの近くなどに置かない。 

機器の輯倒や、やけど 
などのおそれびあ0ま 
ず。 



油成分が浮遊している場所では使用しない 


Q 


水平なところに設置ずる 


磯械油や、天ぶ5油など油成分が浮遊し 
ている場所に置かない。 

磯器の鹽脂びヒビ麵れずることびありまず。 


〇 


機器は水平なところ（確実に設置できると 

マス、 t—SAiSSa-rt- ~Z 

しな J t し巧直さ々〇 

機器が傾くと、範倒したり湿風のち巧が 
かわり、湿風び当たる部分び変色やヒビ 
割れすることがあ0ます。 


段善のある巧面に設置しない 


(S) 


段差のある床面に設置しない。 

温風が当たる部分び変 fp 
色やヒビ割れずること|| 
び最〇まず。 I i 1 

(前方は ImiU 上離す） 


電源プラグのあつかいにご注意 


を 


点検やお手入れの際は必ず電源プラグを 
巧いてくだをい。 …1 

感電やけげをずること I 

があ〇隶ず。 /…で’* 


命〜 


A ミ主意 


安全上のごを意 


の 










壁に掛けたり、祝や台にのせて使用しない 

壁に掛けたり、抓や台にのせて使用しなし、。 

x ) 落下や転倒によりけびの原垣になります。 


雷が発をしはじめた目、ずみやかに運較 
を僖 it して、 電源 プラグをコンセントか 
5巧いてください。 

霞による一時的な過電流で電子部品を損 
儒することがありまず。 


強い風の炊ををむところでは使用しない 

でくだをし、。 I も P を~ 

炎び風で消える 1| W 

ことがありまず。 


この機器は室巧燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは換気をしてください。 

壁带天巧び結露ずる場含や、日 A 機器などに機能障害び生じる場合びあります。 


ガスフアンヒーターの各部のなまえとはた5さをご紹介しまず。 


正面 




取っ手 

機器を移動ずるとさに使用しまず。 


ガス-爾源の種饌が表 
示してありまず。 


感遍部 

お部屋の温度を検知し 
ます。 


電源コード-プラグ 

AC 100 V 5日/巨 OHz 用でず。 

巧ページ 






















纖蝴 i 

ill 


mm. 


設定室温ランプ-現在室温ランプ 
おはぶラ表示ランプ 

表示部の内容をお巧5せします。 

—- おラ点员 漏 帝-面お内- 

雲旋堂窗 I 設定室畐表示 (ru- 「1封〜に封、 「H」） 

現捏温 現短温表示 (ru 、 川〜口田、「山） 

おはよう表示」セット時圈表示(の可〜巧 4J) 


フイルターヴイン 

エアフイ ルターの ほこり詰ま 
0をお巧6せします。 

(ホ色点滅） 

旦9ベージ1 


おさえめスイッチ•ランプ 

おごえめ運転をセットまたは解除す 
るスイッチです。 

セット時ランス緑色肪点なします。 


運乾/燃焼ランプ 

(緑色）運乾中およびおはよ 
ラタイマーの予約中 
に点丹しまず。 

(赤色）燃焼中に点好します。 


また、異當時には安全装麗の作動の容を表示しまず, 


おやずみスイッチ•ランプ 

おやずみタイマ…運転をセットまた 
は解隙ずるスイッチでず。 

セツト時ランプ(織を)が点好しまず。 


セーブスイッチ•ランプ 

セーブ運転をセットまたは解除 
ずるスイッチでず。 

セツト時ランプ（緑色）が点灯し 
ます。 


室温/時間調節スイッチ 
(□ックスイッチ） 

設定室温-おはよ3タイマー設定時間 
を調節ずるスイッチでず。 

また、怒:' • ろスイッチを同時に巧す 
ことにより、□ックをセットまたは解 
除びでをます。 


記憶機能 

設定室温-セーブ-おさえめ-能力切換運転およびおはよラタイマー運転のセット時間は、一度セットす 
ればマイコンび記憶します。電源プラグをコンセントから巧いた場合でち、次回運転するとをに同じ設 
定状態であれば、あ5ためてセットする必要はあ0ません（ロックは解除されます)。 


表示 

巧容 

L 

納10む 

1坛 

16で 

26 

26で 

HI 

達続して強燃焼 


表示 

巧留 

し 

0むな下 


] で 

30 

30む 

H 

31む!义 h 























機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 


tfwy 


機器への取り巧けにおいて不明な擺合は、お賣い上げの販売臨、またはちよりのガス事業着(供給業者)へ連絡 
してください。 


〇捆包をすべて取り除く< 


各部分のあて紙が包装部材をすベて取り除いて< 
ださい。 

また、ガス接続口には、輸送■保管時におけるご 
み混入防止のためキャップびついていまず。必ず 
取りかして使巧してください。 


0機器を設置ずる。 


〈設置でをる場所-条件> 

•水平で平らな塌所 

• 機器前方に機器設麗面よ0高し假差がない塌所 
•家具や霞-棚など可燃性の部分か日十分離れた場 
所(下図を参照してください） 


上方ほ飢化ん1： 

^ 後方 5 cm 拟上 

... I が 


巧, ‘ 

心ツ民-^^—，ム む。みい , •hr '.'... V . 

’ •機器の周囲び閣われていると、压しいお部麗 
の遍麼ぴ胃でをないことびあじます。 

• 機撒傲柿體に近し化、巧を^置がはた5しで 
運掠が停止ずることびあります。 

•毛足の農いじゅラたんの上に麗く場合は、不 
燃性のじよラぶな敷板などを敷いて、水平に 
置いてくだをい。温風びじゅうたんに当たり、 
変哲ずるおテれびあります。 


左側ち巧 cm な上 


ち側方1日 cm な上 


前ち100 cnnl；Lt 




1^原を接続ずる。 


電源プラグをコンセントに確実に護し込み接続し 
て < ださい。 


C ^ ci 日 ov 用^ 




















0 ® を巧し、運転を停止 
ずる。 


[運転/燃焼]ランプ消の"〇 


雲 PdSillimillliillilMiiiilliH 

:•お部麗の構造、設麗場所、塞が温度などによ 
' っては、設定された室適にならない場合びあ 
0まず。また、謁臓焼になってをお部屋の溫 
- 度が上がってい<ことびあ D まずので、この 
とさは、おさえめ運黯を選択して<ださい。 


て；. ■'— S - *"%(>, か VH 1が1 wgi a •せ e :化み 叫た！ . V •、•か •••;、•；、 ..こ .‘.V 

i fS ^ > 、、 . 、 ， . . .•： 

' Sw! . 思 , …. '■»«、 ex 4* \« 、M 、 

•消乂幾、対流ファンは数分簡固乾しつづけて 
か 6 猎とします。これは機器内の遍慶び低く 
なるまで風で冷却しているためです。この麗、 
電源プラグは巧かないでください。 



ガスフアンヒーターの馨本操作 （ r 暖房開始」づ r 霊温調節 J づ r 暖屬停止」）でず。 
運車ミの前に r 安全上のごを意 J (3-1 1ぺージ）をご確認ください。 


I 運輯やに□ックをおットしたとをは、運転スイッチの停化操作が外は、操がでをなくなります。 
>停止中にロックをセットしたとをは、すべてのスイッチの操作がでをなくなりまず。 

ぴ□ック槪能」について^^^^2民ぺ〜ジを参觸してください。） 



〇嚇を巧す。 


’：①[運転/燃巧]ランプ点な(緑色)。 

® 巧流フアンが回転します。 


約已〜10お!経過すると 


..⑨[運乾/燃焼]ランプ点な(ホを)。 

ii バーナーに点义します。 


©©- ©を巧し、設定室温を 
調節ずる。 

[設定室温]ランプび点な。 

現在の設定室温び表示されまず。 

はじめてお使いになるときは、22でに設定されて 
レまず。 

0 :設定室温をでげる。 

送）：設定室温を上げる。 


•董遍表おは、お部壓全体の湿處とは多み異な 
る蠕窗びありまず。表示される室遍は、目や 
すとしてください。特に、磯器消火鞭しば6 
くして再度運転した場合、点义後3〜4分間は 
現在璧遍び离く表示されることびあ0ます。 

•视めてお使いになるとさや、しばら<使ねな 
かったとを、ガスつードを脱體したとをはガ 
スコード 巧に空気び入ることびあるため、運 
髓開始時にいったん着义してか5乂び消える 
ことびあ0ます。このよラなとをには、自動 
的に1固だけ再点乂動作を行いまずので点义 
に時間げかかる蠕合びあ0ます。 


•設患室溫は nj (約1日で）、。日 j 〜に巨」お 
.. よび rHj (違続して強臟焼）の範闇でお好み 
の適度に設定でをまず。 

•現在塞温は ru(o でな下)、 r り〜 rsai およ 
.. び n-u (31 で上）の麗圈で表おされまず。 
•暖麗運転中に磬または霞を1圆押ずと、現在 
璧湿聚示か6設定壺温表示に切り撰わ D 、 約 
’10秒養に巧び現在壺溫表おに麗〇まず。 

•一盧セットした設定藍遍はマイコンび記憶し 
ていまず。輩源プラグをコンセントから抜い 
た場舎でを、次固運転するとをに前搜セット 
' した設定室遍で調節します。 
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[運転/燃焼]ランプ 


© ©•(へ)を押して時間をセット 
する。 

可5に、轉闇をセットします。 

表示部にをット時闘び表示されている約10砂間の 
間に時聞をセットして<ださい。 

タイマ…セット時間は、日.邑時聞〜10時聞までは 
狂5時間 （3 日分)単位、10時闇〜24時間は1時間単 
位でセットでをまず。 

設定時間を含わせた後、約1日砂後に「セット時闇表 
示」と[おはよラ]表示ランプび消なしまず。 

3スら時間口時間30分)経過ず 
ると、運15を開始ずる。 

::①[運転/燃焼]ランプ点な（ホを)。 

約扫已分経過ずると…… 

，、ぶ [おはよう]スイッチランプ点滅。 

ン. 約日分後に運較を停止します。 

1時間経過ずると…… 

‘ ’ ぶ運 I 五停止。 

» [運転/燃焼]ランプは消好しまずび、[樹まよう] 
胃スイッチランプは点滅しつづけまず。 

^を巧すと、[おはよラ]スイッチランプは 
f 消灯し莱ず。 


おはよ5タイマー運拓を巧おする 


f •おはようタイマーセット中 

^■^1— 广\ "±=>4 •田*"^ 

1し、咬皆’を巧ず。 

晚はよう]スイッチランプび消巧します。 

@を押してち、予約を經陳ずることびできまず。 


( 補足 ）/: 


>一度セツトしたおはよラタイマー時間はマイ 
コンび記憶していまず。電源プラグをコンセ 
ントから撤いた賴含でを、次國運転すると吿 
に前回セツトしたおはよラタイマー時闇であ 
れば、あらためてセットずる必要はありませ 
ん。 


、さ A ，‘ぃ"が， 、 

Vj ]™— —ザ パ け*，' 

-•おはよラタイマー運範中は設定室温が rHj の 
場合でを、自動的に26での設患で麗乾しま 

ず。 論 

•おはよラタイマ…運輯の待機中に 、爆を 
-I 巧した場苔、または聲源プラグを损を差しし 
に場をや停電したとをには、おはよラタイ7 
'I一運乾は留動的に解除されますので、瑪廬セ 
ッ h しなおして<だホい。 


おはよラタイマー運馬を巧ラ 


く例〉 rlfflJ (7 時間30分後）に運乾させる場合 


©を押す。 


[おはよう]スイツチランプ点好。 

[運乾/燃焼]ランプ点な(緑を)。 

祕はよう]表示ランプ点灯。 

表示部に前回のセツト時聞が表示されます（約10 
秒間)。 

初めてお使いになるとをは8時間に設定されていま 
す。 


•おはよラタイマーは、暖驛運転中やおやずみ 
タイマー運輯中または停止やでもセットでさ 
, ます。 

•ただし、廳駡運鞍中に^がを押しておはよ 
弓タイマ…をセットずると、燃焼が停止し、 
[運転/燃焼]ランプび赤潭から織浩にかわり、 
待機状態にな0まず。 


ご希望の設定時間（何時間後）が経過すると運転を開始し、1時闇後に曽動で停止ずる機能でず。 


おやすみ前（おはよラタイマーをセツトするとき）の時刻から蜜朝に運乾を開始ずる時刻までの時間を、あ6かじめ 
計觀しておをます。 

例えば…… 

璃在の轉刻 [夜]午後1日： 3日 \ 

I ] この間は7時間30分なので 

翌朝の麗輯開始時刻[:蘭]午前6 :日0 / I n . r . i 

タイマーは 1*1 、！にセットします。 


>おはようタイマーをセツトする前に、お部屋のガス栓は全開にしてください。 

>おはよ5タイマーをセツトする前に、設定室温 （17 ページ〉を調整しておいて<ださい。 

►おはぶラタイマーの運臨待機中に、表お部に rO£?j また!まび表おごれたとさは、 r 巧を装担が作動し 
たとをの処担 J(33 ぺージ)を参照してください。 
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おやずみスイツチを押してか弓！時閨後に自動で運転を停止ずる機能です。 


[現在室遍]表示ランプ, 


©を押ず。 

※暖房運転中におやすみスイツチを巧した場合 

① [おやずみ]スイツチランプ点灯。 

■； 約55巧経遇ずると …… 

② [おやずみ]スイツチランプ点滅。 

ご約己せをに運転を障止します。 

缚 g 1時№1ずると1 

ホ 運乾停止。 

如#’ ランプはすべて消巧します。 


C をを& 5 \ ， 

• おやずみタイマーは願屬運転巧列■に、おは 
よラタイマ…運輯の诗機中や停止中でち運転 
でをまず。ただし，停止中におやずみスイツ 
チを揮ずとすぐに髓麗運転を開始し、1時闇 
: 鞭に運転を停止しまず。 


巧5^树、 * ミか，，- ' S , \ 

y', 王■ぶ!氏- -i お 劇磯. V 、•一 ぃ 、 •> 

• おやずみタイマー運範中は設定室温び rHj の 
場苔でも、固動的に2色むの設活で運乾します。 


おやずみタイマー運乾中に、 
©を巧ず。 


[おはよラ]スイツチランプ点巧。 

[おはよう]表示ランプ点な。 

表示部に現在のセツト時間び表をされます（約] 0 
秒欄)。 

おはようタイマーの時間を設ぉ S 

_ •組み合だタイマ〜は〔り膊間醜の操作時のみ、 

& 9な0 ... おはよラタイマーの轉間び設定でをまず。 


表示部にセット時間が表示されている間(約1日秒闇） 
におはぶ5タイマーの時間を設定•変更して < ださい。 

ぶ時間設定。 

； 設定方法は1目，20ぺ…ジをご醫ください。 

おやずみ》イマー透馬隨巧か 5 約目 S 巧^ずると……‘ 


おはぶラタイマーの轉間び設定でをまず。 
組み合だタイマー運転中に^を巧ずと、ず 
ベてのタイマー運転び解厳され、運乾を停止し 
ます。 


@[おやずみ]スイッチランプ魚減。 

證 約己か後に運転を停止しまず。 

おやずみタイマー适転巧始か 61 時間経適すると¬ 
で® r おやずみタイマー J 停止。 

件) r おはようタイマー J 待機が態。 


〇おはようタイマー運乾待機中 
に货を巧しまず。 


妻 章 4 ■‘ み。 で，’，*,'"‘，；。、、 

.'■組み合せタイマー運輯中に^を押ずと.す 
ベてのタイマー運転び絕除さ〇,運転を停止し 


[おやすみ]スイツチランプ点打。 

①運乾を開始します。 


約5已分経過ずると…… 


⑥ [おやすみ]スイツチランプ点滅。 

約己分後に運転を停止します。 


1時間経週ずると… 轟;； 


③ [■おやずみタイマー J 停止。 

④ r おはようタイマ ー J 待機げ態。 


〇おやすみタイマー運転中に© 
对甲す0 


おやすみとおはよラの組み合せ運おを巧ラ 


• r おやすみタイマー J が抵中に「おはよ5タイマー」ぞ t J 卜ずる 


r おはよラタイマー」 （1 g -20 ベージ）と r おやすみタイマ ー j (2 i ぺージ)を組み合せてご使用でさます。 





















グお S っ||’ " 

T 田 AC * • •- 

•おさえめ運範中に旨動消乂した場合は、対流 
, ファンの回転時閨び通常の暖麗麗範停止後よ 

りかし屢くかかります。 

:•おさえめ運転中に国動消火した場をに、室溫 
' の下がり方びゆるやかなとさは、現な室温び 


5 炉 b 

•セーブ運転中は、設定霊溫表をは変化しませ 
ん。 

•壺温が設定温霊になると、30巧ごとに1での 
下げ幅で、3固にわたり設定墨溫を下げます。 


廣ぶり約1む〜2で高いとを）であってを、室 
巧の湿度を圧しく検巧ずるたゆに点义しずぐ 
に消义ずることがあ0まず。 


liHSiaS. 


[おさえめ]スイツチランプ消灯。 
おさえめ運觀が辭除されまず。 






















; 捕—-*^ 

がが*最大瞩房能力を低くして運転しまずので、上 
記の聽房の目やず拟上のお部麗で使用される 
と、室温び適漏にならない事びあります。 




かさなお部麗でご使用される場合など、嚴大暖房能力を低< して運転しまず。 


お力切巧運巧を巧なする m 


〇暖房運転中に、货对甲す。 


ルさなお子様のいたず6や誤ってスイッチを押してを作動しないよラ、スイッチ操作を制限ずる機能で 
す。 


’。を - 潘请、パれ ' 

ミ:。' 、心樣 、'ぶ‘ ; 

!、、 'L 

>— 、で…-:? 巧ががぶ ） 


[ロック]ランプ 


〇 ©とみ)を同時に押す。 

[□ック]ランプ点巧。 

聽麗運転中に□ックをセットした塌创ま、^ 
の r 切」操作封がは操作でをません。 

停止中にロックをセットした場合は、すべて 
のスイッチ操作びでをません。 


• [□ツク]ランプ点好やに運転する墙合は、 
□ ツクを麟隙してから運転スイツチを操作し 
て < だすい。 

•電源プラグをコンセントか5抜いたり、停電 
. したとをは、□ツクは解除されます。 


〇 □ツクセツ忡に©と A 

を同時に（巧少じ化)巧す。 

[□ツク]ランプ消：灯。 

□ックび解除されます。 ' 
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1 力月に 1 回程度、をしくはミちれた S そのつどお手入れしてください。 

〇 運転を停止ずる。 

温風吹出し□び十分にをえ、巧流ファンび止まり霞;.. 

温風び出なくなったのを確かめてください。 觀 

©温11吹出し□を、電気掃隱®"•哉 
などで掃除ずる。 だナ- 

温風吹出し□に白い粉や汚れが付蕭することびあ'‘ mmtm 
0まずが、異常ではありません。そのよラなとを晴：が巧れた 
や巧れびひどい場合は、指をけがしないよラ手袋ちかむ0、 
をはめて、やわらかい布で撼き取ってくだごい。 i ;： 


llisaiiiiillliiiiiiliiililiiiiiii 

•化学ぞラをんやアルカ u 性洗剤、ベンジン、 
シンナーなどは、絶巧に溃巧しないで<ださ 
.. い。 

:•温風收おし口のルーパーを、強<押えた0、 
打:；衡擊を邸えた0しないでください。ルーバー 
が巧れたり、曲がった D して、温風の方向げ 
かわり、床（カーペットなど）び変をすること 
ぎみ：びあります。 





1力月に1回程度、もしくはミちれた S そのつどお手入れしてください。 


〇運転を停止する。 


機器が十分に;令え、対流フアンが止まり遍風が出 
なくなつたのを確かめてください。 


©やわ5かい巧をめるま湯で‘.3 
めらして、よくしぼつてか5 

おく。 ill 


ご ' が巧.、， 

•お手入れの臟は、けがを防ぐためにを、手袋を 
，こ‘はめて巧うことをおすずめします。 


特にミちれのひどいとをは、やわらかい布に台巧用•化学ぞうをんやアルカリ性ミ先剤、ベンジン、シ 
やせ测をつけて拭き取ってください。 

^せ> ゎに■ゎ、!,、巧！ ... じし/ぶ9。 






a つでお I 、で < だをい 


♦T アフィルター-度盈部のおす入れり々巧!こ1回程度1 


1力月に1固程度、もしくはミちれた5そのつど技手入れしてください。 

〇 運転を停止ずる。 

温風吹出し□び十分に冷え、対流フンび止まり^ 

遍風び出なくなったのを驢かめてください。 

©エアフィルタ-•感温部を電^—捕4;ひ 
気掃除機などで掃除ずる。 2 って 

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルター’ ょ串ミ 
を装蘆したままほこりを吸い取ってください。 r 剤で手早 


i ~ デ - 

■汚れげひどい場台は、エアフイルターを取り 
:’ がし、はたきややね5かいブラシなどで、詰 
: まっているほこりを取り除いて<ださい。 

‘ •油などで特にひどい汚れび巧疆しているとを 
は、エアフィルターを取0がし台所巧中性洗 
: 剤で手早<洗い、水気をよ<をってか百十分 

^ に乾燥さはて < ださし、。 


み 

が^ 


•エアフィルターにほこりび詰まると、フィルターサイン 
びを色に点滅し、お婦隙時期をお知5せします。 

この場含には、29 - 3日ぺ…ジのお手入れ方ミ封こ従って、 
エアフィルターの掃除を巧ってください。 

•運転したままほこりの掃除を行ってもフィルタ…サイン 
は消えません。巧運輯を巧ってください。 

•なお、フィルターを掃除してもフィルターサインび消え 
ない場をには、機器巧部にほこり节ごみび巧猜している 
ことび考え5れます。点検整備を受けられることをおす 
すめしまず。（お貫い上げの販龍店または、をよりのガス 
事業者(供給業善)にご相談 <だをい。） 





弟.'‘;_ T 可’ 


>フィルターサインび療滅しているとをは、最大織焼墨を下げて艦麗運簡を巧います。 

>エア フィ ルターがほこり詰ま0をしたり、邁風吹出し口に障蕾物びあったり、磯器の後方と壁びおかった 
りしたときは、機器内部び異常に過熱しまず。フィルターサイン点滅後ち運転をつづけると、機器び自動 
的に運乾を停让:ずることびあります。 
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■HPIHmilBHlI 

毋林*^願巧砰 S •ザ ft 巧 i 細巧巧靖解削*が巧叫が瑣拱 靖^ ^^掛 rt 町巧 *7 で*。*?巧严ザな y 巧巧巧)城城^^ 


:::ミ''''''；; エアフィルター 


ねじをがす。 


I を戸 ゎ埋磯 Srs aa's® 知 s i な3 ' 占 男 1 

ザ巧ミぞ巧 W 妨 nf !ザ— 


エアフィルターを弓 I を出ず。 

エアフィルター上部を持ち、まっすぐ上に引さ出 
しよ身0 


. •はじめてねじを外すとをは、かたい場合びあ 
- りまずので史卜"ライバーを使巧してくださ:い。 

■"を"'*''^ 奶心 SSS S 燃'城; が: 3 。な.; ' 

•エアフィルターを取り外したまま運輯ずると 
、 磯器の故障の原窗にな0まず。掃隙後はぶず 

元の位麗に確案にセットし、ねじを締めて< 
ださい。 


[>ピ.;‘;辟鲜帮7砖な辨が试•所:带 


A エアフィルターの下部のツメを後— • 
板下部の角巧に差し込む。 


‘補足、‘ M ' ‘ 、 


• ノ’ノイ/レブ — W !、巧 P レソノクで促 •エアフィルターの 網 部にかび付着していると、 も 

己 T ： な艮 ms けで !•— まち I ほこり詰まりと同じが態となり運霸しないと い 

S ( PpPU が 3 ノ VI し馬レ:) LJU 。 、、 きがありまず。お手人れ凌の水気は十かにきミ 

エアフィルター上部を持ち、 T ■部の辑巧 （2 力所）ご コてください。 I 

に蓋し込みます。 い 


&エアフイルターの上部のツメを後板 
上部の角巧に證し送む。 

上部の角巧 （3 力所）に證し込みまず。 


@ね I ；を締める。 















邸が齊巧饼讚擬 




このほかに異常があるときや、おわかりにな5ないときは、お翼い上げの販売店、またはもぶ0のガス事 
叢者(供繪業者)へご連總ください。 


‘つかて谨藤 {’. A め I ばら'' h ' 機器内部の部ロロロなどに付着している油やぼこむび 
-兰 S 班 S 兴;ミ：茲 U 焼けるためです。しば 5 く撰気しなび 5 ご使用く 
岩農丐£誌2 :点1 r ; ださし、。また' 兀-リングのワックスなどび温 

fa 時し煙刊 L あしぶでる。 j 風に加熱されて、におうことびありまず。 

- ’视めて使うときに、磯器か每煙や機器に巧麓した油びこげて、煙令においが出る塌台 
においが出禮。 r - びあ0まず。し!ま6くずると自然になくなります。 

点火したとをや、停止した後「コツ^^'ガス通踐を開閉するための電磁弁（謂気で開閉ず 
• ,ン jr コツン j とい5音びずる。 るガス弁）が作動ずるときの音でず。 


"♦電源プラグがコンセントにしっか0蓋しをまれていま^ 

.T か。 . I 

♦ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停爾ではお 0 ませんか。 r 

♦□ックびセツトされでいませんか。 I 


•お部屋のガス栓は全開になっていますか。 

♦ガス管（ガスコード）巧に空気び残っていませんか。 

♦マイコンメーターび作動していませんか。 


痛义しない 

(運転/燃焼ランプび赤 
色に点 G しない） 


♦エアフイルタ™にほこ0がたまつていませんか。 

(フイルターサインび点謂してし、ませ /y か 。), 
•温風吹出し口び;をさびれていませんか。 

♦機器の後方と壁の距離は 5cm 攻上あ 0 まずか。 
参マイコンメ…夕…が'作動していませんか。 


' ‘I運鞍中に、 r シャ…」という富がずし^ 
る。 

-点火禮や、停止後に r チリ」 「チリ J ' i - - 1' 

,とキシミ音が出る。 、 

し蓮転中に運転^燃焼ランプが东を'’-‘ 

、から緑语にかわる。 ^广、 


ガスの遞過音がする場合があります。 


機器巧部の部品などが加熱や;令却される隙に金麗 
が膨張、収縮して発生する营でず。 


♦エアフィルターにほこりびたまっていませんか。 

(フィルターサインぴ点滅していませんか。） 

♦設定蜜温び極くありませんか。 

♦お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

♦お部屋のガス嗟は、全闇になっていますか。 ’ 

♦機器前方1 OOcmiU 畑こものげ置いてありませんか。 
♦お部屋の大きさと機器のせ様（暖房の目やず）び合っ 
ていまずか。 

•感邁部にほこ0び付いていませんか。 

♦能力切換運転びセツトされていませんか。 


.‘一’' 巧部び冷えるまでしば5く待ち、約吕〇砂たつて 
r - 、か5吕動的に点乂しまず。 __ 


'♦ガスコード接続部にごみなど異物び入っていませんか。 V ./ 5. 1目ぺージ^ 
•専用のガスコードで正しく接続されていますか。 己.]6ぺージ1 

•ガスコ…ドびいたんでいませんか。 r \ 5- 16ぺージ/ 


おはぶ弓タイマー麗輯をした場合、1時閱たつと呂！ 
\動的に停止します。再度運転操作をしてください 。 j 



































停電によじ停止した。 


通輩した6再運転してください。 

(禪麵中は必ずガス禮を閣じておいて<捂さい。)' 


運転スイッチ回路びシヨ…卜したときなどに起こ 
りまず。運顧スイッチを15砂な上押し続けたとさ 
にを起こりまず。 


{ 再蔥運範スイッチを押してくださ！;バ奔し続けな 
いでくださ'い）。それでも安全黨截が働<場営は 

,修理が必要でず。 お貫い上げの巧巧巧、またはも 
、ごな巧 < だごい。 


よりのガス g 


1力'乂辟を閉め、 お費い上げの版荒店、またはをよりのガス事業香(供給業香)へこ•連提くだぞい。 

j ぷ対流つアンが圆っでいを贈帯は、フアンが化まコで妇、技巧ってくださいか… : 
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► このほかの表示がおたときにち修理び必要です。お買い上げの販売ち、またはおよりのガス事業者(供給業者)にご 
連總ください。 

>お部麗の撰気不足で不完蜜燃焼防止装疆び作動した鞭、十分にお部題の撰気をせずに稱麗転しますとパ * 点滅 J 
r 1C 点滅 j r /y 点滅」などを表示して運転をしない場含があ 0 まず。十分にお部題の換気を巧った後、再運 
転してください。 

■安を装置び作動した機、点検して巧運敲してち、たびたび同じよ5に作動を繰0遮ずような場合は、お買い上げの 
販売店、またはをよりのガス事業者(供給業教にご連絡くださし、。 


原 


因 


炮畳方法 


f 聞め切った部屋で畏時閣使巧ずると空気中の酸素び減 
みし、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危隙び- 
あります。エアフイルターび詰まってを同様です。 


I ガス检び開さたりなかったとをや、ガスコ…ドを 
\ 脱屬した湊などに起こ0まず。 

'I ガス栓び閉じられていた0、開をたりなかったと 
4をなどに起こ0ます。 



i 点义したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れた かが一,卜が、て/ドー r 【、 

、！とをなどに起こります。 —1 艦を起しし広今、巧遮載してく r ししし V 

K / \ 


エアフイルターび、ほこり詰まりしていたり、温 
風な出し□に障普物があるときなどに起こ0まず。 


ェ： F フィルターや、温風吹出し口びみさびれた;と 
きなどに起こ0まず。 


1エアフィが夕 r - 部を摇除令、膳藉鞠を取り除しが後し[ま M 
&くお〜ちがしてり巧再觀してください懼源プミグ量 
\は対流7アジか荀っでいる斷搬化ないでください )。 j 


修理げが要です。、 お寫い上げの版荒巧、またはも 
よ0のガス!^(供給業者)へご連おください 




電気回路びシヨートしたとさなどに起こります。 


一八 


修理が必要でず。 お費い上ばの販売鹿、またはを 
よりのガス事業吾(供給業者)へご連沒ください。 


{ 巧!つでおI、で<だをい 

■•、け•、い W か*^ ■けけ •■■WW け W 


哀を装置が巧動したとまの処 


顯;靡減論半;端お ite 摇 


この®器には、安全装置び作動したときのお知5せ機能がついていまず。使用中に、機器び停止したら 
安を装置び作動していないか調べてください。 


安全装置作動時の表示 
(表を部と運転/燃焼ランプ） 




(12 点滅） 


運乾/燃焼ランフ 


啸を点滅） 


巧全装置 

ぞちを燃焼防止装置 

\〜 ゾ\ 

一た--':'.'';. 1-:;-;'.'-;-'-''; : 


はた6き 


不完全燃焼をする前に、ガスを止め 
運転を停止しまず。 

使用中にノ (…ナ…の炎び消えてしまった 
とさ、ガスを止め運転を停止しまず。 


(1] 点滅） 


運乾/燃焼ランプ 


啸色点规） 


な消えおを装霞 


/-鸯 


点火時、パ'…ホーに着义しなかった 
I とをなどに安全装麗がはた6を、ガ 
7…、スを止め運黯を停止します。 


广' 


J 


運黯/燃焼ランプ。’、: . ''し’' 

(03 点繳 关- 転倒駭ガス雛«装靈 

嘯を点滅） /\ 。/―\ 


機器が倒れたと定に、ガスを止め運 
乾を停止します。 




遞.熱:防'立装盧 


f 也 


!し! 


(14 点滅）運範/贊ランフ ft 


'がーミスクイ: 


す. 


機器巧び異甫週熱したときに、ガス 
を止め運転を停止します。 


フィルターサイン点滅 


(あ色点滅） 


k ./: 


繼熱黯止籍讚 i — 機器巧び異常過熱したとをに、ガス 
r っ（湿廣ヒ a ~ X ) rn を止ゆ運転を停止します。 


(消の 


運乾/燃焼ランフ . 

0 

(消巧） 


適電流衛止装置’ 


過馨流び琉れたとさに、ヒユーズを 
切0、運転を停止します。 


停電時 


西、お雨 

巧媪巧 


00 


(消な） 


(00 点滅） 


運転/燃焼ランプ 


(消阿） 

運乾/燃焼ランプ 


筛を点滅） 


，つ...'. ...( 耀流ヒ . a . 扁ズ）厂- 


• - ；： ' . IJ 停電中は使巧でをません。安全装置 

.停.龍稱费'ま装麗 びはたらを、ガスを止が運転を停止 

しまず。 
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運載/燃焼ランプ LI ^^だ—ソー广っ化} 

口。点滅）成轰滅） n 漢纖醜 r 


上記必外の表示 


™~'V, … 

、心. 


上記験の 
安金装麗働 


運転スイッチ回路に異常び超をたと 
きに、ガスを止め運転を停止しまず。 


上記 iu 外の異常び起きたときに、安 


，'::-。 


全停止しまず。 
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知つておいて<ださい 





















(14 日- 5293 の 13 A の場合) 
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(3) 現象（できるだけくわしく） 

(4) お名前-ご住所-籠話番号-道順（でをるだけくわしく） 


一 — A 磬告 --- 

ガスには、都巿ガス数種類およびし P ガスの区分がありまず。 

■ ♦ ガスの種類が巽なる地域へ起居される場をには、部品の交換や調整がが要となりまずので、転居 
巧のガスの種類をご確認のうえ、お居巧のもよりのガス事業菩(拱給業醫)にご相談ください。 

ただし、ガスの種類にぶっては調酱できない場をもありまず。 

♦顧居にとをなラ調整や改造の費巧は、保証期間巧でを有料となりまず。 




この機器には、保証書がついていまず。 

♦保認期間中は 

保謡書に說載のぶラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご醫ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であってを修理費をいただくことがありまずので、この取扱説明書 
ととち)に大切に保醫してください。 

♦な証期間経過をの故障修理について 
お質い上げの販売店、またはちよ0の大販ガスにご相談ください。 

修理によって機能び雑持でさる墙合は、お醫様のご要望により有料修理いたします。 


♦補修巧性能部蟲の保有期間は、当製蟲の製造巧切禮7年閣となっています。なお、補修巧性能部溫とは、 
その製話の性能を雛持するために必要な部韻です。 

ただし、保有期闇経週後であっても補修用性能部歳の在靡びある場合は、有料修理いたしまず。 


♦長期間、安全快適にご使巧いただくために定期的に （3 シーズンに1回程戲 r 点検整備 J を受けられること 
をおずすめしまず。 

♦ r 点横整備」は、お賢い上げの販売店、またはちよりの大販ガスにご用命<ださい（有料)。 

♦「点検體備」の内容は、下記のとおりでず。 

® 機能部品!の点検、確認 
⑤掃隙整備 
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活気 閱探 I 繊肋 (孤/跑 Hz ) 


暖房の目やずは温暖地を基準にしております。 


—— _14日-目293 _ J 

ブンゼン燃焼式 
開放式 

_ 強制弱流式 

連続放電点义方式 

_都市ガス1 3 A • LF > ガス用：* n 麗まで都市ガス1吕 A 用：1日豐まで 

都巿ガス 13 A • LP ガス用：15圍まで都巧ガス 12 A 用：14醫まで 
高さ442 X 觸46日 X 奧巧] 60(脚部21の 
8.3 k 旨 

— AC 100 V 50/60 HZ 

_ _ 24/26 W (通電時約 2/2 W ) _ 

_ 2 m 

不完全燃焼防止装置(熱輩対式）*な消え安全装置(熱體対式） 

転倒時ガス遮斷装置-過熱巧比装醒（温度ヒューズ、サーミスター） 

過電流防止装置（電流ヒューズ）.停電時をを装置-運転スイッチ固路をを装置！ 
取扱説明書-保認書-大販ガスのお閨いをせ巧 1 


酒 式名 

W き間当たりのガス消費 S 

4.日7〜0.70 kW (3 技日〇〜6日 Okcai / h ) | 

ガス接続 

RC -347 E -1 

く r 能力切換 J 選綱> 

2.91 〜0.70 kW (2 己00〜600 kca !/ h ) 

力" スコ〜 ド 


3.79 〜 0.6 呂 kW (32 扫〇〜曰扫 Okca !/ h ) 


RC -347 巨-1 

〈 r 能力切換_!選択時> 

2.71 〜0.65 kW (233 曰〜邑 6 曰 kcal / h ) 

ガスコード 


4.07〜0.99 kW (0ぶ9〜打日 7 k 旨/ h ) 


RC -347 E -2 1 

i 

が能力巧換 j 選択薛> 

2.91 〜0,99 kW (0.2 1〜0.07 k 邑 / h ) 

巧 スコード 



























